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November 15, 1976 


CONCORDIA TO CONFER 842 DEGREES AT PdA NOVEMBER 21; CRITIC, ENGINEER HONOURED 


Concordia University will award 694 undergraduate and 148 graduate degrees at 
its Fall Convocation November 21. The 2:30 p.m. ceremony will be held in the 
Salle Wilfrid Pelletier, Place des Arts. 


Receiving honorary LL.D. degrees will be Robert Ayre, former newspaper art 
critic, and Irving R. Tait, retired chief engineer of Canadian Industries 


Limited. 


Robert Ayre was born in Winnipeg and worked cn newspapers there in the nine- 


teen twenties. During the thirties, he moved to Montreal where he worked at 


the Gazette for several years. 


He won the Canadian Drama Award in 1942. After working as art critic for the 


old Montreal Standard, he went to the Montreal Star in 1950 where he remained 


until nis retirement a few years ago. 
Mr. Ayre is the author of several works of fiction and plays. 


Irving R. Tait, a native of Montreal, graduated from McGill University in 1913 
with an honours B.Sc. in electrical engineering. In 1915 he joined CIL, then 
called Canadian Explosive Company. He was appointed Assistant Chief Engineer 
in 1929 and Chief Engineer in 1939. During both World Wars, Dr. Tait designed 
and built explosives plants. In the course of his 40-year career with CIL, he 
supervised the design and construction of most CIL plants, including the nylon 


plant in Kingston, Ontario. 


He received a D.Sc. from Clarkson College of Technology in 1955 and holds an 


honorary doctorate from St. Lawrence College (Potsdam, N.Y.). 


Dr. Tait has served on the boards of several local public institutions. He 
has had a lifelong association with the YMCA, and was a member of the Board 
of Governors of Sir George Williams University from 1953-1973. As chairman 
of its building committee, he led in the planning and development of the 
Henry F. Hall Building. Dr. Tait is former commissioner of the PSBGM. 


Formerly chairman of the Montreal branch of the Engineering Institute of Canada, 


he is an honorary and life member and was awarded its Sir John Kennedy Medal in 
1957. In 1967 he was awarded the Centennial Medal. 


1455 de Maisonneuve Blvd. West, Montreal, Quebec H3G 1M8 ~ 30 7141 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec H4B 1R6 


Ginny Jones, Assistant University Editor 


concordia 


Université y 


O M M UN lOU le [514] 879-8497, 98, 99 482-0320 


le 15 novembre 1976 


COLLATION DE 842 GRADES PAR CONCORDIA A LA PdA LE 21 NOVEMBRE; GRADE HONORIF IQUE 
DECERN UN CRITIQUE ET A UN INGENIEUR 


L'Université Concordia décernera 694 grades de permier cycle et 148 grades de deuxia- 
me et troisiéme cycles lors de sa collation des grades le 21 novembre. Cette cérémo- 
nie doit se tenir a 14h30 dans la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. 


Recevront des doctorats honorifiques Robert Ayre, ancien critique d'art et Irving 
R. Tait, ingénieur en chef a la retraite de 1a Canadian Industries Limitée. 


Robert Ayre est né a Winnipeg et y a tavaillé pour des journaux dans les années vingt. 
Au cours des années trente, i] a emménagé 4 Montréal ot il a travaillé au journal The 


Gazette pendant plusieurs années. 


I] a mérité le Prix d'art dramatique canadien en 1942. Apraés avoir travaillé comme 
critique d'art pour l'ancien Montreal Standard, i] est passé au Montreal Star en 1950 
ou il est resté jusqu'a sa retraite i] y a quelques années. 


M. Ayre est l'auteur de plusieurs romans et pi@ces de théatre. 


D'origine montréalaise, Irving R. Tait a obtenu un B.Sc. spécialisé en génie électri- 
que de l'Université McGill en 1913. En 1915, il est entré au service de Ja CIL alors 
appelée la Canadian Explosive Company. I1 a été nommé ingénieur en chef adjoint en 
1929 puis ingénieur en chef en 1939. Pendant les deux guerres mondiales, M. Tait a 
congu et construit des usines d'explosifs. Au cours de ses 40 années de service 3a 

la CIL, il a supervisé la conception et la construction de la plupart des usines de la 
CIL, y compris lT'usine de nylon de Kingston en Ontario. 


I] a regu un D.Sc. du Clarkson College of Technology en 1955 et un doctorat honorifi- 
que du St. Lawrence College (Potsdam, N.Y.). 


M. Tait a 6t& membre du Conseil de plusieurs administrations publiques locales. Depui 
toujours i] entretient des relations avec le YMCA et a été membre du Conseil d'adminis 
tration de 1'Université Sir George Williams de 1953 4 1973. En tant que président du 
Comité de la construction, i] a dirigé la planification et 1a mise sur pied du Pavil- 
lon Henry F. Hall. M. Tait est un ex-commissaire du PSBGM. 


Ex-président de la section montréalaise de 1'Institut de génie du Canada, i] est membr 
honoraire et a vie de cet Institut qui lui a remis sa Médaille Sir John Kennedy en 195 


On lui a aussi décerné la Médaille du Centenaire en 1967. 
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